В СУБД Access використовуються різні типи полів для зберігання та обробки даних. Кожен тип поля має свої характеристики, обмеження, формати та властивості. Ось деякі з найпоширеніших типів полів, які можна використовувати в Access:

Текст - це поле, яке може містити будь-які символи, включаючи букви, цифри, знаки пунктуації тощо. Текстові поля зазвичай використовуються для зберігання коротких буквено-числових значень, таких як імена, адреси, номери телефонів тощо. Максимальна довжина текстового поля становить 255 символів1. Зверніть увагу, що починаючи з версії Access 2013, тип даних “Текст” називається "Короткий текст"2.
Мемо - це поле, яке також може містити будь-які символи, але призначене для зберігання великих обсягів текстової інформації, такої як описи, коментарі, нотатки тощо. Максимальна довжина мемо поля становить 65 535 символів1. Зверніть увагу, що починаючи з версії Access 2013, тип даних “Мемо” називається "Довгий текст"2.
Число - це поле, яке може містити лише числові значення, такі як кількість, відстань, вага, температура тощо. Числові поля можуть мати різні підтипи, залежно від бажаної точності, розміру та діапазону значень. Наприклад, підтип “Ціле” може зберігати цілі числа від -32 768 до 32 767, а підтип “Довге ціле” може зберігати цілі числа від -2 147 483 648 до 2 147 483 6471. Числові поля також можуть мати різні формати, такі як стандартний, фіксований, відсотковий, науковий тощо1.
Грошова одиниця - це поле, яке призначене для зберігання грошових значень, таких як ціни, зарплати, бюджети тощо. Грошові поля мають високу точність (до чотирьох десяткових знаків) і можуть зберігати значення від -922 337 203 685.4776 до 922 337 203 685.47751. Грошові поля також можуть мати різні формати, такі як валюта, євро, французький франк тощо1.
Так/Ні - це поле, яке може містити лише одне з двох значень: “Так” або “Ні”, “Істина” або “Хиба”, “1” або “0” тощо. Так/Ні поля зазвичай використовуються для зберігання логічних або булевих даних, таких як статус, наявність, умова тощо1. Так/Ні поля можуть мати різні формати, такі як прапорець, перемикач, текст тощо1.
Дата/Час - це поле, яке може містити значення дати та/або часу, такі як день, місяць, рік, година, хвилина, секунда тощо. Дата/Час поля зазвичай використовуються для зберігання історичних, календарних, планових або тимчасових даних, таких як дата народження, термін дії, тривалість тощо1. Дата/Час поля можуть мати різні формати, такі як коротка дата, довга дата, загальний час, середній час тощо1.
Об’єкт OLE - це поле, яке може містити об’єкти, створені за допомогою інших програм, таких як Word, Excel, PowerPoint, Paint тощо. Об’єкти OLE зазвичай використовуються для зберігання складних або багатомедійних даних, таких як документи, таблиці, презентації, зображення, звуки тощо1. Об’єкти OLE можуть бути вбудовані або посилані в поле1. Вбудовані об’єкти зберігаються в базі даних, а посилані об’єкти зберігаються в іншому місці і мають посилання в базі даних1.